P. 


Mgr inż. Tadeusz 


BOCH 


przeżywszy lat 79, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu, dnia 23 października 1986 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek 28 października 1986 r. 
o godz. 14.00 w kaplicy cmentarnej na Salwatorze, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku: 
RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


